
DEVAL L PATRICK 
GOVERNOR 
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LIEUTENANTGOVERNOR 


JUDYANN BtGBY. MD 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 



William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 
Bureau of Laboratory Sciences 


02-14-12 


Dear ADA Whalen: 

Enclosed is the discovery packet for Commonwealth V 

Enclosed are copies of the following information: ^ ^ ^ ^ ^ 

1. The Drug Laboratory Receipt 

2. The Drug Laboratory Control Cards 

3. The Drug Powder Analysis Forms and Gas Chromatography Results 

4. The GC/MS Confirmatory Data 

1 was the custodial chemist in this case and Kate Corbett was the confirmatory chemist. If you 
would like to discuss this case, please feel free to call me directly at the number below. ^ ^ ^ 



T PeterPiro.V:^" 

: GC/MS Laboratory Supervisor I 
Department of Public Health 
Hinton State Laboratory Institute 
Forensic Drug Laboratory, Rm 361 
305 South Street ^ 

Jamaica Plain, Ma 02130 
H::6i7r983-6634:V'''-;:';.o:.;;T'-::v: 
Peter.Piro@$tate.ma.us ^ 
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_ The Cornmonweaith of fl/lassachusetts 

Jrud OWice Of Health and Human Servic 


jratory 

.■j17) 983-6622 
-< (617) 983-6625 


Boston Hours 
8 : 00 - 11:00 
2:00-4:00 


P©partinerit of PubJic Health 
::;State Laboratory. Institute ■:; 


HD I DErr'r-ir^-f- 


Amherst Drug 
Laboratory 
Tel (413) 545-2601 
Fax (413) 545-2608 


Amherst Hours 

Q«An _ 


:Name and Rank of Submitting Officer:.#'' SvC 
OefendanifsTNarnTfiast. first, initiali > 


Police Reference No 


Description of Sampi^c 

/Vbfcfo M : iUer} H\/ohp 

A^t/O-aC^ d(vn7P^c^ xjrtx^ ^ 




To be by Lab Personnel 

Lab Number 


Received by: 
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City; Barnstable Police Dept. 
Officer P.O. ERIC DRIFMEYER 


Amount; 

No. Cent: ' ,> 2 ^ Cent; bottle 
Date Rec’d; 12/16/2011 
Gross Wt: 


Prelim; 


Date Analyzed; 


S) |2- 

Subst: LIQUID 


No. Analyzed: 


249.18 

Net Weight: 


# Tests; 

j rjp j 

Findings: A s i 






No. B11-14536 Data Analyzed; I 

City: Barnstable Police Dept. 

Officer; P.O. ERIC DRIFMEYER j \ ..., 

Def: DEWEES. DAVID ^ ^ ^ \ ^ 

No.Cont: 1 Cont: bottle i 

DateRec'd: 12/16/2011 

Gross Wt.r s-S4ert6 Net Weight: 

^ # Tests:i7 

0 'i .. ^ 

: I 


/ 


Prelim: - ^ 


Findings: 




\n 
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PHYSICAL DESCRIPTION: ( :'v): /.;■ 

. ;/ y>/n4^<; 4^ Grossm 


y 4 / ‘ V : V - C/t^ A 


wt: I 2. 3 < 2- 


1 ^/ A 'p 4 4o ^ H h 

t;rA U ^ ^ 7 ..^ iV... . A 


.‘^>14 

.:':Vy7^ 


y^C^h- LA^Ma, 




PRELIIVilNARY TESTS 

Spot Tests ^ ^ 


Cobalt 
Thiocyanate _ 

Marquis_ 

Froehde's_ 

' Mecke’s 


Por P ^ 


r'^ Y3 S AJ i p ll P 

^ef ',^1 a i f 

: . 7 0 V5“‘^...:' 7^.,^ ..:o. 

1^6 
)0 ‘6 

■ 

^00 a 

s ^ a.o I . . 

IVlicroctvstalline Tests Qff L'l)r k-iey f~ "*' ~ 


Gold 

Chloride 


TLTA 


OTHER TESTS 


:^>~7 


i-3l-l'>- 


lzji 3 

dW 7 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESucrs /^ rO kAiO cj/sj 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 


DATE 


RESULTS_ 

. :■; :ms 

OPERATOR _ 
DATE 




/-^;3/>72 


Revised 7/2005 
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Sequence Name: C:\msdchem\l\sequence\012512PJP.S 
;; :" ■■ :Coniment.: ^ ■ 

■ Operatorr P.PIRO. 

Data Path: -D: \SYSTEM5 GC DATA\01_25_12\ ' : ^ 

;Instrujnent 'Control ; Pre-Seq Cmd: . 

Data Analysis i -Pre-Seq :Cind r :: 

Instrument .Control Post-Seq Cmd: ; ‘ 

^Data Analysis .t . ; . Post-.Seq Cmd; ., ; 

: Method Sections To Run ; On A Barcode Mismatch 

;;M i{x) Full Method ^ ^ :: 

( ) Reprocessing Only ( ). Don' t Inj ect 



1) 

.Sample.. 


01 

GENSCAN 

2) 

; Sample 

■-t ■ 2 

02 

GENSCAN 

3) 

iSample : 


;03 

GENSCAN 

4) 

Sample 

'4 . 

04 

; GENSCAN 

.5) 

Sample 

v'.l 

05 

GENSCAN 

.6) 

;Sample 

■ - 6 

06 . 

GENSCAN 

7) 

: Sample 

■::1 

.07 

GENSCAN 

:8} 

Sample 

8 

08 . 

GENSCAN 

9) 

; Sample ' ^ 


09 

GENSCAN 

10) 

Sample : 

t ■ 10 

10 

GENSCAN 

11) 

Sample 

:1 ■ 

11 . 

GENSCAN 

12) 

Sample M 

^ 12 

12 

GENSCAN 

13) 

Sample 

■n- ■:l 

13 . : 

GENSCAN 

14) 

Sample 

■14 

14 

GENSCAN 

15) 

Sample : 

■'.'.'.'.'..■.I ' 

15 ■ 

GENSCAN 

16) : 

Sample 


16 . 

GENSCAN 

17} 

;Sample 

t 1; 

17 

GENSCAN 

18) . 

Sample 

.18 

18 . . 

GENSCAN 

19) , 

Sample 

■ 1 ^ 

19/' 

GENSCAN 


7.31^ 


7.r^ 


BLANK 

COCAINE/CODEINE MIX 
BLANK i y . . 

HEROIN STD 
BLANK 

BUPRENORPHINB STD 

BLANK y-y jj 

Bll-07013 ^ - : 

Bl^7015 13.'75 {i\ V 

5. / 4 l4err)-^7 : 

d:loU 


BLANK 

Bll-14535-1 

BLANK 

Bll-14535-2 

BLANK 

Bll-14536-1 

BLANK 

Bll-14536-2 
BLANK r 


-l.'A oK 


Last Modif ied: Wed Jan 25 11:49:02 2012 '.v; Page; .1 
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: : Area ..Percent Report 

: ;Data. Path ; D;\SYSTEM5 GC DATA\01__25_12\ ^ 

::Data. Tile ■: 04, D ■ V. ■ 

;: ;signal (s) .i.tFlDlA.CH ■ 

Acq On..; V^;.:25 jan 2012 13:39 1 

;:;Sample.:: ;HER0IN 'STD ^ 

\ :UisC : ' 

MALS .vial 3: :4 ; . .San^le Multiplier: 1 
■Integration File: autointl.e. 


^Method \ :: C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 

■ -Title - ■■ -i : 


signal 


: FIDIA.CH 


peak R.T. Start End PK peak -- peak peak. .% of 

; i ; .m^ .. min TY height : area : % max. - total .. 


1 1.265 1.240 1.408 BB 53473258?^0-9l9524998 100.00% 99.734% 

2 8.642 ; 8.606 8.685 BB 1345881 <11261^15&> 0.27% 0.266% 

Sum of corrected areasf ^113237154 


GENSCAN.M Wed Jan 25 14:13:23 2012 


Page: 1 
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;Data Path 
Data Pile 
Signal(s) 
:Acq On .. 
Sample.. : 
Misc i ■ 
ALS .Vial : 


D;\SYSTEMS.GC DATA\01_25_12\ 
04.0 11':' 

FIDlAiCH .. 

25. Jan 2012 . i3.r39 
HEROIN . .STD ... . . .^ 


Method 

Title 


Response 


Signal; 04.D\FIP1A.CH 


3600000 


3400000- 


3000000- 


2800000 


2600000 


2400000 


2200000 : 


2000000 


1800000- 


leoooooj 


1400000; 


8.642 


1200000 


1000000 : 


800000- 


600000 


400000- 


2.00 4.00 . 6.00 8.00 . .10.00 12.00 J4.00 . 16.00.. 18.00.. . 20.00.: 22.00 ; 24.00 26.00 28.00 


GENSCAN.M Wed :Jan 25.14.: 1.3.; 23 2012 
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Area Percent Report 



Corbett email PRR 013202 























Corbett email PRR 013203 






























Area Percent Report 

Data . Path . : ' D: \SYSTEMS, GC DATA\ 01„25_12\ 

Data Pile : r l2/D 
Signal(s).: FIDlA.CH . 

:Acq On 25 Jan 2012 :18:23 


Misc .'-.. .v'- ' 

ALS Vial.; V: 12 . Sample Multiplier: 1 


Integration .File:, autpintl.e 

Method t:.C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 
Title, 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORW! 




AGENCY 


ANALYST 


PHYSICAL DESCRiPTfON: P <3 -A- 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 


Cobalt 

Thiocyanate 


Gold 

Chloride 


Marquis 


Froehde's 


OTHER TESTS 




Mecke's 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS (j W k/dOUj/J 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 


RESULTS 


DATE 


MS 

OPERATOR 


DATE 


Revised 7/2005 
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: . Sequence Name; C;\msdchem\l\sequence\012512PJP,S 
\ Comment: ' 

:: :: /^Operator; :P. PIRO 

.D: \SYSTEM5 GC DATA\01_25„12.\ . ^■ 
Instrument Control ; . Pre-Seq Cmd; 

Data Analysis.: ; Cmd; : V; . 


Instrument Control. Pdst-Seq Cmd: 


Data .Analysis 


Post“Seg Cmd: 


Method Sections. To Run. 
(X) Full ..Method ■ 

(:) . Reprocessing Only 


On A Barcode Mismatch 
(X) Inject Anyway 
. :( ) Don't Inject C 


; ;1) 

Line ■: ' 

:. Sample . . ■ 

:1 

ISa 

01 

:2) 

:; ^Sample 1 

2 

02 

3) 

: .Sample . . 

C.'"- 1 

::03 

: ;4) 

; Sample 

4 

:04 

^ :5) 

; 'Semple 

^ :-M 

05 .. 

:6} 

.Sample 

■ : : - 6 

:06 

C7) 

Sample:- 

i V: M 

: 07 

; 8) 

Sample 

■y.- 8 

.08 : 

9) 

; Samplq . l 


09 . . 

10 ) 

Sample 

■ ■ 10 

10 : 

11 ) 

Sample i. 

■: .. 1 

^ 11 . ' 

.12) 

Sample 

12 

12 

13) 

Sample 

: . : 1 ■ 

13 

14) 

Sample \: 

.14 . 

14 

15) 

Sample 

1 ' 

15 - 

16) 

Sample 

..^ '16 . 

16 1 

17) 

Sample 

■ :: 1 

17 

18) 

Sample 

18 

18 

1.9) 

; Sample 

1 

19 


GEMSCAN 

GENSCAN 

GENSCAN 

GENSCAN 

GENSCAN 

GENSCAN 

GENSCAN 

GENSCAN 

GENSCAN 

GENSCAN 

GENSCAN 

GENSCAN 

GENSCAN 

GENSCAN 

GENSCAN 

GENSCAN 

GENSCAN 

GENSCAN 

GENSCAN 


BLANK 

COCAINE/CODEINE MIX 7.- 
BLANK i 

HEROIN STD 
BLANK 

BUPRENORPHINE STD 13 • ' 

BLANK Yi\ j 

Bll-07013 i>4 0^3 r 

BLANK ' 

Bll-07015 U. '7^ /j-\ 




Bll-07015 13 ’'15 /+\ ^ 

BLANK _ ^ AiC W ; 

Bll-14535-2 /I > 

BLANK ^ d-/,,L> -^i/ /A f-b'TJ'A] 


BLANK 

Bll-14535 

BLANK 

Bll-14536 

BLANK 

Bll-14536 

BLANK : 





Last Modified; : Wed ^Jan 2? 11.: 49 : 02.'2012 : \\::: 'y::-': ^Page: : 1 
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Area Percent Report 

Data Path D: \SySTEM5 GC. DATA\01_25_12\ ^ 

Data 'File : tD ■: 

Signal (s) t; fidIA.CH t : ; .: . 

Acg On : vt :: -25 Jan.:2012 .11:52 
Sample. ;:;.:BLANK..'. 

.MiSC ^‘ ■ 'hi ■■ i ■■ 

ALS Vial: : 1 . .. S Multiplier: 1 


Integration Pile: autointl.e 

Method ;. ': C: \MSDCHEM\1\METH0DS.\GENSCAN.M 
Title ■ .11::: ^ 


Response_ 

N iVl :! lies 


Signal: 01.D\FID1A,CH 


; 3800000 
. .3600000 
. 3400000 
3200000 

3000000 
2800000 
2600000 
2400000 
2200000 
.2000000 : 
1800000 
.1600000 ■ 
.1400000 
1200000 ' 

TOOOOOO 

800000 . 

■ .I-.-..'. 1‘.. 

600000 

400000 : 

: 200000 : . 


Time . 


■ ) I ' ' ‘ I < I ! vy i ~'r ' T ' 1 I i 

2.00 \: : 4.00 .;. 6.00 • : 8.00 


’^'*"''"'1",< I I i > I ) t >.■ I I I v .M ^ ‘ I : I I r-c-T-Vj i i i : j t i-r-i-, 

.1.0.00 12.00 .14.001.16.00 . 18.00 20,00 22.00. 24.00 26.00 28.00 


GENSCAN. M Wed Jan 2 5 i 2.: 2 6 : 3 6 2 012 


Page: 2 
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Area Percent. Report. 

Data Path \SySTEM5 GC DATA\01_25„12\ . ^ . 

Data.Pile 

Signal(s) :: FIDIA.CH ^ V 

Acq .On,-;: ^ Jan 2012 J2;28 

Sample^^^^ ; COCAINE/CODEINE MIX.. . 

Misc 1 'V.;, 

ALS Vial ; -2 . Sample Multiplier;. 1 . ; : . : 

;Integration.Pile:..autointl.e..' 

Method . \MSDCHEM\l\METHODS\GENSCAN.M i - 

Title . - i : 


Response_ 

V3800000 
; 3600000 
: 3400000 
; 3200000 
3000000 
2800000 


1.265 


Signal: 02.D\FID1A.CH 


2600000: 

2400000 

2200000 

2000000 

1800000 

1600000 

1400000 

1200000 

1000000 

.800000 

600000 

400000 



200000 


0 . 1 rS j 1 J r--Y--t-4-r-r' j t I J .i i i t i ^ i t i i ^ i 

/Time .:; : : :i;.2.00 .: ;4.00 , 6 . 00 ^^^; ^ ' 12.00 .:14.00 4 6.00 


GENSCAN.M Wed Jan ;25 .13;02:09 2012. 


I I < I I I Tr- T -l - l-T- l-T j ' I 

18.00 . 20.00 :22.00 . 24.00 


1)11 r-ryT"T ' . ' i ' I " ■) 
26.00 : 28.00 . 


Page: 2 
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Area Percent Report 


.. Data Path .; D; \SYSTEM5 :.GC DATA\01„25_12\ 
:Data.:Pile::03.D .:;;y. .- 

Signal !s.) . ■ PIDlA.CH . ^ 

Acq 13:03 

Sample/ 

^Misc .. ■ ■; i-: ■: t/ ' 

i^jS Vial. ;, 1.:^/ ;s Multiplier: 1 . ./ . 

Integration File:, autointl.e 

Metho.d. : C : \MSDCHEM\ 1 \ METHODS \ GEN SCAN. M 

Title // ; : . . 


Response,. 


3800000 


3600000 


3400000 


Signal: 03.D\FID1A.CH 


3200000 


: 3000000 


2800000 


2600000 


2400000 


2200000 


2000000 


1800000 


1600000 


.1400000 


1200000 


.1000000 


800000 


600000 


400000 


200000 


2,00 . 4.00 : 6.00 . : ./S.oo . . 10.00 . 12,00.; 14.00 . .16.00 18.00 20.00 : 22,00 . 24.00 26.00 28!oO* 


GENSCAN.M Wed.Jan 25 13 : 37 : 53 2012. 


Page: 2 
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/,■: Area :Percent -Report 

..Data Path t DrNSYSTEMS GC DATA\01„25_12\ t 
;Data..Pile ; 04 .D 
:-Signal (s). i . FIDlA. CH . . 

; - Jan 2012. 13:39 . 

.tSample t: -- .HEROIN STD. 1 

ALS Vial..- ; :4.: .Sample Multiplier: .1..- . 

-Integration File: . autointl . e . 

- Method Vv; : ..C: \MSDCHEM\l\METHODS\GENSCAN.M ' 

Title.i t 

■ nSignal.':;.-:-: FIDIA.CK 

;peak R.T. Start End PK peak peak - peak .%.of 

;-# .min min min TY height area % max. total. 

;; 1 : 1.265 :. 1.240 1.408 BB 534732587 3i)-a9j6249 98 100.00% 99.734% 

-2 8.642 8.606 8.685 BB 1345881 <^3,61gl5^ 0.27% 0.266% 

: Sum of corrected areasf^3113237154 


GENSCAl^ . M Wed Jan 25 14.; 13 .; 23 .2012 


Page: 1 
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Area Percent Report 


Data Path ;.D;\SYSTEM5 GC DATA\01_25„12\. 

. Data Pile : ;04 .D : 

Signal{s):; FIDlA.CH 

Acg Dnt: t '25 Jan 2012 ... 13 : 39.: 

Sample .HEROIN STD 

; Misc ■ t 

ALS. Vial . : 4 / Sample Multiplier.: .1 . J 

.Integration File: autointl.e . ./ 

Method :: ..: C; \MSDCHEM\l\METHODS\GENSCAN.M 

Title ■ t / : .: ' 


Response. 


3800000 


3600000 


3400000 


3200000 


3000000 


2800000 


2600000 


2400000 


2200000 


2000000 


Signal: 04.D\FID1A.CH 


1800000 


1600000 


1400000 


1200000 


1000000 


800000 


600000 


400000 


200000 


^ J . ; - I • , . , . . . , I . ... , ' ' I I I 1 1 I I I I I I 1 .[ I 1 I I I ) I I , I I 1 1 

2J0 ■ 4.00. . 6,00 . 12,00 14.00: 16.00 .18.00 20.00. 22.00 : 24,00 26.00 /28.00 


GEMSCAN.M Wed Jan.25 14;13:23 2012. 


Page: 2 
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Area Percent Report 

:Data Path : D: \SYSTEM5 GC .DATA\01_25_12\ . . ; : 

iData/Filei-lB/D-./.;'.';:;-'- 

:Signal{s) : FIDIA.CH ■ 

Acg On : 25 Jan 2012 .20 :10 

ISample/. ; ; ; BLANK ■ ' 

Wise '■ 

:ALS Vial' / ;: '■! Sample .Multiplier: 1 - 


Jntegration.File; autointl.e 

Method ; C ; \MSDCHEM\ 1 \METHODS\GENSCAN. M 
Title : : ' . 


Response.. S[gnal: 15.D\F1D1A.CH 

:v■ i 1465.^ ■ 


;: 3800000 

3600000 

3400000 

3200000' ■ 

: 3000000 

; 2800000 ■ 

2600000 ;. 

2400000 ^ 

2200000 . , 

^ 2000000 
■1800000 ■ 

: 1600000 ■ ■ . 

1400000 

■■1200000 ■ 

I J000000 1 

;;;8ooooo 
;i'60oooo 
.■ :i400000 ^ '1 
:i200000 

0 W""]—t— r~T-~i —^—j——\— ^ t I < i t j i i 4 i | i 'rT7rr|~i t t i [ i i j . ^ t i ^ t j i j 4 j ' j j ^ 4 t j t i 

Time 6.00 8.00 J0,00 12.00 14.00 -16.00 .16.00, 20,00., ;22.00 . ;24.00 .26,0.0 


GENSCAN.M Wed Jan .25 20:44:40 2012 


:28.00. : 

. Page: ; 2. 
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Area.Percent Report 

Data . Path : D: \SYSTEM5 GC DATA\ 01„25„12\ v- 
Data :Fiie ■: 16,D 
Signal (s) : ;:FIDlA.CH ■ 

Acq On. rh25 Jan 2012.;:20;46 ' : ■ . ;h \ i t h 


Sample Multiplier: .-I . ..: :: 

Integration 'Fileautointl, e . vt 

Method .1: C:\MSDCHEM\1\METH0DS\GENSCAN.M 
Title ■■ t'::!. 


Signal: FIDIA.CH. 


peak .: -R . T. 

..Start 

. vEnd 

' PK 

peak 

1 :peak 

peak 

^%.Of ■■ 


::; min . 

. . : min 

.min 

.: TY 

height. 

area 

% max. 

■. : total . 

M ^ 1 

1.286 

.! 1,234 

1.318 

: BV 

3644661 

26870524 

0.80% 

.0,735% 

::; 2 

.1.328 

: 1.318 

; 1.349 

W 

166691 

1307256 

0.04% 

0.036% 

; ; 3 

1.361^ 

.1.349 

1.456 

VB 

289965355 3357468569 100. 

00% 91.806% 

- i 

: 1.508 

1.494 

1,546 

PB 

175417 

1547753 

0.05% 

0.042% 

;5 

2.61Q 

1:2.614. 

2.734 

BB 

324844 

6052318 

0.18% 

:0.:i65% l: 

■ ■ 6 

■3.400 

; 3.359 

: 3.454 

BB 

390202 

3225886 

0.10% 

0.088% : . 

: :7 

4.566 

::::4.548 . 

: 4.626 : 

BB 

481288 

3820573 

0,11% 

0.104% 

: 8 

4,796 ^ 

:; 4.776 

4.854 

BB 

397449 

3310738 

^ 0.10% 

0.091% . 1 

9 

6.112 . 

.6.079 

6,166 

BB 

2410980 

21636344 : 

0.64% 

,0.592% , 

; 10 

.: 6.371 

:: 6.334 

:: :6.. 406 , 

BV . 

139411 

1291944 : 

0.04% 

, 0.035% ; 

11 

8.242 , 

8.199 

8,265 

BV , 

694243 

6118588 

0,18% 

: 0.167% 

: 12 

8.285 

8.265 

8.339 

VB 

258320 

2295882 

0,07% 

0.063% 

13 

8.649 

8.608 

8.676 

BB 

3965608 

^337^2r) 

■1.29% 

1.186% 

14 

10.503 

:10.464 

10.593 

VB , 

236607 

^ 5878166 

0.18% 

,0.161% 1 

: 15 

13 .;8.31.. 

13.641, 

,13.916 

BB : 

104199 

7420306; 

0.22% 

,0,203% i 

16 

16.745 

16.618 

16.972 

BB 

169648 

12865619 

0.38% 

0,352% : 

17 

21,157 

20.905 

21,382 

BB 

392096 

39626343 

1.18% 

1.084% 

: 18 

26.912 

26.525 

27.195 

BB 

213713 

35502559 

1.06% 

, 0.971% . 

19 

27.756 . 

27.368 

27.784 

BV 

506981 

52052501 

1.55% 

1.423% h: 

: 20 

27.795 

27.784 

28.028 

VB 

491511 

25482329 

0.76% 

0.697% 


Sum of corrected areas: 3657148926 


GENSCAN.M Wed Jan 25.21:20:13 2012 


Misc : . : :; : 

ALS Vial.. :: .16 


Page; . 1 
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2800000; 


24000001 


2200000: 


2000000 


















Area Percent Report 


:Data Path y D:\SYSTEM5, GC DATA\01_25„12\ 
iData.File :;17.D 
;signal(s} V: FIDIA.CH ■ 

Acq On : 25 Jan.2012 21i21 . 

Sample, .t;-:. blank; / 

Misc. ■ ■ 

ALS :Vial y:.. ! " Sample Multiplier: 1 , 


Integration File; autointl.e 


:Method 

Title.;; 

Response^ 


3800000 
3600000 
: 3400000 
3200000 
3000000 

2800000 

2600000 

2400000 

2200000 

2000000 

1800000 

.1600000 

1400000 

1200000 

1000000 


800000 


; .C: \MSDCHEM\l\METHODS\GENSCAN.M 

Signal; 17.D\FID1A.CH 

1.265," 



0 * I 1 I I f. i- j 1 ^1 I .j . 1 1 1 , j - .i -.-i I j 1 I 1 I [ I I 1—i -y- T -i-i 1 I I t !.■ I j . I : 

time ; .2,00 : 4.00 6.00 6.00 10.00 1,2.00 ,,14.00, ., 16.00 18,00 ,20.00 22.00 , . 2^0 ,;2,6,00 - ^ 


GENSCAN.M Wed Jan 25 21; 55,:47 2012 


Page; 2 


Corbett email PRR 013219 













































Data Path 
Data File 
Signal(s) 


D:\SySTEM5 GC DATA\01„25„i2\ 
FIDIA.CH 

25 Jan 2012 : :21: 57 J 


ALS. Vial. Ji j lS i;: Sample Multiplier :. 1 


Method 
Title. 


'Response.. 


Signal: 18.D\FID1A.CH 


3800000' 


3200000: 


3000000^ 


2400000: 


2200000 


2000000 


1800000; 


1600000- 


1400000 


1200000 


1000000 


6.106 


7,1 ^0i 


600000] 


400000- 


2.00 4,00 : 6.00 : . 8.00 .10,00 . .12.00 14.00 '16.00 18.00 20.00 22.00; 24,00 '26.00. ^^. 2^^ 


GENSCAN.M Wed Jan 25 22:31:262012 


Page: 2 
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Area Percent /Library Search Report 


Information . from Data File . ^ 

File. Name : ; ■ C: \msdchem\ 1 \ System? \ 0 1_2 6_12 \ 8 1 5 0 0 4 . D 

Operator ; T .■ Vi :KAC, V ' . '. ' 

Date Acquired : 26 Jan 2012 10:51 

Sample Name ^ BLANK 
SubmittedVby 
Vial Number :■ ; .1 

AcquisitionMeth:. SCREEN.M. 

Integrator ; ; V V . ; . RTE ., 



Abundance 
: '■ .6000 

4000 


2000 


TIC: 815004.DWala,ms 



0 V-rTT^r-t^-T-T-- . -- r -r-r-T-T-rT . , . . . i ■ i-f r tt ] -T^-ri , i . . i | r T -T V -j - . - r .-T-vi t i i , ■■■.■■VT-f-r .-r-ry ■ i i . | r-i 

Time-> 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 32,0Q_34.0g_ 


Ret. Time 


Area 


Area % Ratio % 


* * *NO. INTEGRATED PEAKS* ^ 


:815004.D 


Tue Feb 14 12:59:51 2012. 


: Pa.ge .1 


Corbett email PRR 013222 
















































Area Percent / Library Search Report 


Information.^from Data File; ■ 

File : Name .: 1 C i \msdchem\l\System7\01__26_12.\815p05 . D 

Operator! .'I.:■ , KAC 

Date Acquired . : . 26 Jan:2012 , .11:30, , 

Sample :Name V: ■: v;HEROIN. STD . ,, ,^! 

Submitted by ■: 

Vial. Number 5 

AcquisitionMeth: SCREEN.M . 

Integrator ; : .. 


Abundsnc© ■ T!Ci 815005.D\d3la.ms 

l.:\V l!,-, ! . ■ 9.363 V ■ 


1600000 


1000000 



500000 



Ret. ■ Time ' . ; 

Area 

Area % 

Ratio % 

::9.363. 

: : 2381630 

100.00 

100,. 00 


815005 .D ' ! .: .: Tue Feb . 14 .12:59; 55 ;2,012 : Page . : 1, : 


Corbett email PRR 013223 




































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data:File: 

File Name.-P; 
Operator : o ■;; ■ ; KAC 

Date Acquired ;; ; 26 Jan 2012 : :11:30 t 
Sample. Name . : HEROIN ;STP , 

Submitted by.IV:■: ; ^ 

Vial Number ' V: : ; 5 ■■■■'■■■■■■ 

AcquisitionMeth: SCREEN,M V 
Integrator/-.;-^ : ■ RTE : 



Search Libraries; :;:C: .\Database.\SLI. L . . : Minimum Quality: .80 ; 

. C: \Database.\NIST05a iL : V . Minimum Quality; . SO 

.; ■ C:\Database\PMW_TOX2.L ;t 


PK# : . . RT : Library/ID 


CAS# /: v\: V Qual 


1 . . 9,36 VC:\Database\SLI.L, 

HEROIN . . V.^^ 000561-27.-3 . .. VSS 



Average Of 9. 32 Tto 9!517 min.: 815006,DWata.ms (-) 


Abundance 



#1: HEROIN 


Abundance 


815005. D Tue Feb 14 12 : 59: 56 2.012 / V^ 


Corbett email PRR 013224 


































TIC: 815006.D\dafa.ms 


Abundance 


Time-? . 2.00 4.00 6.00 8,00_j0.00 1M0 14.0016.00 18^0_20,00j2,Op 24_^0 26,0.^28,00 30,00 32.00 34.00 


***NO .INTEGRATED .PEAKS**-* 


815 0 06 . P 


Corbett email PRR 013225 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name i■;; C: \msdchem\l\System7\01_26_.12\815pp7. D 

Operator i .:.■■■■ ; : / KAC ■ :.V 

Date..Acquired , i;: 26 Jan 2012 .12 :48 ; .. ; iV 


Submitted by .; . . . : P . PIRO ; : 
Vial 'Number. . i;:-: 7 . : 

AcquisitionMet h; SCREEN.M 
Integrator 'i ’- ii- 


Search Libraries ;.: . .C: \Databa 3 e\SIiI. L 

:C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 


Minimum Quality;:80 
Minimum Quality: 80 


PK# ;; 

: IRT. I 1 

. . : ;Library/ID.: , V 


CAS# :.i: .; : 

Qual 

\: 1 ■ 

■ 6.. 53 

. C: \Database.\NIST05a. L 






lH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

98 : 



lH-Purine-2,6-:dione, ; 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

i 98 



lH-Purine-2,6-dione, : 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

:97 


Abundance " 

80 

60 
40 

. 20 
0 


Average of 6.502 to 6.645 min.; 815007.Dtdata.ms {-) 


1$4 


109 


55 


67 


42 


32 

11 I 


62 


9-^ ,1 122 'T,: 150 

‘m-r iil'i I vrr i 4 ‘^- r rrT^'<-rT-p-r47-)-ri i i '| I rri - f - n 


136 


165 


179 

tnrrrrnTT-TnnrrT 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 11.0.._i20 130 140 150 160 ..170 180 .1.9.0 

Abundance ’ ^ 1H-Purin8-2.6-tiione, 3,7-dihydro-1,3.7-Mmethyl- 


80 

60 

.40 

.20 

10 


194 


109 


55 67. 


42 


16 28 


82 


I-]-, . i r| ' 


94 


^ 1 1 j i ‘ l ‘L ["i 1 I t~i j rf i I ]. I'i^i j : I 11 ^''; * ^^; 


136 


150 


165 


179 


m/z-> 


10 20 30 40 50 60 ^ZO ..80 ' OO 100 ^1 ip__120..JJ0.._14p^ 


;815007.D 


Tue Feb 14 13:00:11 2012. 


Page .12 


Corbett email PRR 013227 









































#1; HEROIN 


Abundance 


:815007,D .. ■ . Tue. Feb. 14 13 : pO : 12 .20.12.'.::: : \ /Page 3 . 


Corbett email PRR 013228 










































information from .Data File: . 

Fi le iName .; ;: ; C: \msdchem\ l\System7\ 01_26__12\81500 9 , D 

Operator ; . r;.. KAC . ■. ■ 

Date Acquired ; ; 26 Jan 2012. 14 ; 06 / V/; y : 

Sample . Name r. : : : BLANK. : ' ■ 

Submitted by P. PIRO . 

Vial .Number rV: 1 

AcquisitionMeth; SCREEN.M 
Integrator ;rte 



**.*N0 INTEGRATED PEAKS*** 


:815009 .D. Tue Peb 14 .13 : 0.0 :24 2012 .-. . Page 1 


Corbett email PRR 013229 

































Area Percent / Library Search Report 


: Information from -Data File; . : 

File Name : ::; C:\msdchem\1\System?\01_26_12\815010.p 

;0perator..:-^ : l: ■ KAC:'i...: 

Date Acquired :: 26 Jan 2012 ;14 :45 ; : . 


Submitted byP.PIRO. 
Vial Number : : - 
AcquisitionMeth:. SCREEN.M 

Integrator . : RTE 


Abundance 


3000000 


2000000 


1000000 


TIC: 815010.D\data,ms 


Q1 


8.$77 


6.532 


a 363 


1“f '| l‘ J I ] ( j 1 FT I I < I I 1 ^ « I i j V 1 1^1 f I 

Time-> 2,00 4.00 6.00 8,00 . 10.00 12,00.14,00 16_,00 18, 


-T-T-T-Tn'T-rT"Tn'*r-rT~ 



Ret,: .Time . ; 1 

. Area . 

Area % 

Ratio % 

6.532 

: : :: 1078440 

11.22 

:i5.92 

8.977 . . 

6775726 

70.52 

100.00 

9.363. 

1753896 

18.25 

25 .88 


815010;d 


Tue Feb 1.4 .;13 t 00 :28 .2012 ., :. .Page 1 


Corbett email PRR 013230 
















































Average of 6.490 to 6.627 min.: 815010.p\data,ms (-) 


Abundance 



815 010. D 1 1 Tue Feb.14 .13i00:29 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 013231 








































Area Percent /Library Search Report 



Information from Data File:. 

File Name ■ : C: \msdchem\l\System7\01_26_12\815010 . D 

Operator.: v ■. KAC^^v / / 

14,; 45 ; 

Submittedby.;;P.PIRO. 

Vial- Number : ; ■ -10 : - i 

AcquisitionMeth;. SCREEN.M . : . . 

Integrator-;/-, :::,;n -.,RTE ■ 



Search Libraries: : C: \Database\SLI .L - . v ^ . 

C; \Database\NIST05a.L ; , \ ;r Minimum Qualityi SO . :.; 
C;\Database\PMWjrOX2,L r 


PK# ■ : : Library/ID CAS# 



2 .- /'.S./PS ; . C;\Database\NIST05a.L . : / : . 

6-.Monoacetylmorphine . ; ; .;r 002784-73-8 : :99 

6-Monoacetylmorphine ; 002784-7.3-8 ■.:99 

.6-MonoacetyImorphine :7002784-73-8 .: /91 



815010 .D V 00 : 30 ^ 2012.V;O ; t;; ■: Page , 3 


Corbett email PRR 013232 












































Area Percent / Library Search Report 


^Information from Data File; . .. 

i File Name. :;i;. ; \V: C: \msdchem\l\System7\01_26_12\815010 .D 1 : 

; Operator ^ : : -KAC 1 .■■ .i' 1 ■ ^ i ■ - i 

: Date Acquired ;: 26 Jan 2 012 : 14 :45,., i■ 

:: SubmittedIby i:. : ; P, PIRO. i.v. 

:: Vial .'Number ' i . rt 10 ' . ^ ^ 

: :AcquisitionMethI. SCREEN. M . 

;; Integrator '.'it ';RTE t . 



^;Search Libraries: C:\Database\SLI.L . Minimum Quality::80 

.. . Cr\Database\NIST05a ;iV 1 . -Minimum Quality: 80 

.C:\Database\PMW_TOX2.Lr.: V t 1: 


IPK# :i : RT : i i: Library/ID^ ; ^ CAS# i i. : . - 



3 : : 9.36 i C:\Database\SLI.L : 

HEROIN : V r r ; ^ . 000561-27-3 . ; .99 



Average of 9.321 to 9836 mini 815010.O\data.ms (-) 


Abundance 










































Aiea 


Percent / Library- 


Search Report 



Information from Data File: 

File .Name.; :; : ; C; \msdchem\l.\System7\0.1_26._12\815012 ,D. 

Operator 1: ■ ■ ; c ■ KAC : 

Date Acquired ; : 26 Jan 2012 : 16r04 . . . : .- 

Sample Name .; BIAWK . 

Submitted by ':P..PIRO ■ 

Vial Number tv. : ' 

AcquisitionMeth: SCREEN.M 
Integrator : :RTE. . 



Abundance TIC: 815012.D\data.ms 




***NO INTEGRATED PEAKS*** 


815 0.12 , D .:. V .Feb 14 13 ;.00 : 41 .2012 . .. Page. . 1 


Corbett email PRR 013234 







































Area ; Percent / Library.Search Report 


Information from 

Data -File ; .■■■ 

; File Name ^ ^ 

C;\msdchem\l\System7\01_26_12\815013. 

: Operator, i . ; ■ :: 

KAC ■ : 

: Date. Acquired :. 

26 Jan. 2012 16 ; 4.3 ... \, ;.V 

: Submitted by i 

:p.PIR0 ■ 

;vial Number. .; 

. 13 ■ 

;AcquisitionMeth: 

SCREEN.M 

; Integrator : : 

RTE .■ ■ 

^ Abundance 



t ■ 600000 

f'. ■ 

■:6.532 


600000 

400000 

200000 


9.357 


. oWrr‘ r r - . Mi I A ' . I t I M ‘ > M ‘ ‘ M ' " M “ " t " " i ' ‘ ‘ I ‘ ‘ M " * ' I ' ■ " I " " I " ‘ 

:Xinie--> .2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 J 8.00 20.00 22.00 24.00 26^00 28.00 30.00 32.00 34.00 


Ret . ..Time . ■ 

. . Area . 

Area % . 

Ratio % 

■ 6 .'532 

; . 769611 . 

56.08 

100.00 , 

; 9.357 ..i.- ' . 

.; 602726. 

43.92 

■ ;.78.32 


; 615013.D 


.Tue. Feb 14 13:00:49 2012. 


; Page 1 


Corbett email PRR 013235 







































Area Percent / Library Search Report■ 


Information ifrom Data. File : 

File'. Name : : v; ^ C: \msdchem\ l\System7\01^26_12.\815013.. D 

Operator ■'r M t : \KAC 

Date Acquired .V : . 26 Jan .■2 012 16 :43 ; 


Submitted by 1 :P.PIRO . 
Vial Number, vi ; ; b3 
AcquisitionMe th: SCREEN.M 
IntegratorR-TE 


Search Libraries i.v: C; \Database.\SLI. L 

C; \Database\NIST05a .L.- 
.C:\Database\PMW_TOX2.L 

i PK# . i RT . ; 0:1: . : Library/ID 1 


. Minimum Quality: . 80 .; ' 
:; Minimum \Quali ty: 8 0 :. 


CAS# ;;; i i , ;Qual 


1 


6.53 C:\Database\NIST05a.L 

lH-Purine-2,6"dione, :3,7-dihydro-l, :000058~08-2 
lH-Purine-2,6-dione, 3 , 7 "dihydro~l, 000058-08-2 

.lH-Purine-2,6.-dione, 3,7-dihydro-l, 000058-08-2 


98 

98 ; 
96 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 6.490 to 6.627 min.: 815013,D\dala.ms {-) 


194 


109 


56 


67.;. 


42 


32 


82 




#l+T-rn4^-rTn-t>f^lwr 


94 


rrt}» I 


136 


165 


' »‘ ■ - - r' ‘ - ' T 


162 i' 179 

p-rn *}- 1 I I I I n'l . I ' I ’ r I r{ ' T nn-p 


10 20 30 40 ,, 50. _ 60._..70_ 80 15.0 . ,160 .1.70 180 190 

Abundance : #53168: 1 H-Purme-2.6-dione. SJ-dfhydro-l,3,7-lrimethyl- 


80: 

6.0 

:40 

20 

0 


194 


109 


55 67 


42 


15 


28 


82 


94 


I'rHVf 


122 
11 1 ' l 1 1 j 


136 


150 


165. 


(•m-iTi 


179 


m/z-> . 10. 20 . 30 40 . 60 OO. 


70 80 90 100 110^...120 13p .:140 160 160 ,170 180 190 


815 013 . D .. Tue .Feb 14 13 ; 0 0:49 2012 .:. Page. 2 


Corbett email PRR 013236 










































Area Percent / ^Library Search Report 


Information :from Data Pile: 


File Name; ^ : \msdchem\l\System7\01_26_12\815013 . D 

Operator /I ■ t:; ' KAC.1.- l ' 

16 ; 43 

Vial -.Number - ■ 1;;: 13 l -' l 
Acquisit ionMeth : . SCREEN. M 
Integrator.; ■ 


Minimum Quality: .80 
Minimum.Quality: 80 

CAStt ; : 


Se^irch Libraries: C: \Database\SLI .L . 

v.C:\Database\NIST05a.L 
; C: \Datatiase\PMW_TOX2 .L 

;;; PK# i; ;;.RT . .1.^ : 


2 


: 9.3 6 r V c ;\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 :191 



Abundance 


Average of 9.315 to 9.605 min.: 816013.D\data.m$ (-) 


239263 


Abundance 


#1: HEROIN 


815013 ,D : V::l r: V : Tue/Feb. 14 13 : 00:50 /2012 .;. -ll i 1 ; 1 IPage . ;3 


Corbett email PRR 013237 










































Area'Percent /. Library :Search Report 


Information from Data.- 

File Name t IC; \msdGhem\l\System7\01_26_12\8150.15 .D 
Operator KAC ; 

Date.. Acquired . r; : 26 Jan .2012 . 18 ; 01 
Sample Name 1; 1 /; BLANK 
Submitted :by ; I P.PIRO . 

Vial -Number ^ ■ .: '::1.--- 
AcquisitionMeth: SCREEN.M ; ■ 

■Integrator ;RTE .■ 


Abundance 
: 8000 


TIC: 815016.D\dala.ms 


0 41)0 ^00 's.bo 1o!o0 12 !oO 14.M 16.00 18.00 20.00 22.00 2400 26.00 28.00 30.00 32.00 34.00 



Time-'> 2.00 


Ret.. .Time. , 


Area 


Area 


Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS***. 


;815015.,D 


Tue Feb ..14.13:01:02 2.012. 


Page 1 


Corbett email PRR 013238 



































Area Percent /Library .Search/Report 


Information from Data File: : t. 

File Name : / C: \msdchem\l\System7\01_26__12\815016 .D 

Operator :. / ; / KAC. ■; ' 

Date Acquired26 Jan 2012 18:40./^ Vt 


■Submitted by. / / P.PIRO . 
;Vial Number /;:/16 : ; 

iAcquisitionMeth: SCREEN.M 
: Integrator ■: ■;; 11 • /RTE /// 



Ret.. ' Time ■ :';:■, 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.532 

: 1758735. 

9,93 

^^.,14.64t-:-.-'-'-.':'^'; 

7.6 06.: t ■■'■:: 

518897 

2.93 : 

■■./^■- '4.. 32 

8 .'4 84 ■'.'■■.■.■.M:'V . ■ 

: 212713 : 

: : 1.20 

1>77. 

8.674 .■■ ; ■: ;.■■ 

516702 

: 2.92 

;'^'t-4.30--' 

8 .'894 

319090 

1.80 

■.■;2.66 V,"'/.; 

8.983 . t . : : : . : : 

12011516 

67.85 

■lOO.OO , : 

■9.'363 

. . . .2365474 

13.36 

19.69 ■.■-:^'./ 


815016..D . : ^. Tue .Feb ;14 13 ; 01: 07 .2012/:// t;'/ :::. /Page ;:1 


Corbett email PRR 013239 




































Area Percent. /,Library Bearch Report 


Information from 

Data File:. : 


File Name ■; ;1 ■ : 

C:\msdchem\l\System7\0l 26 

12\815016.D : 

Operator . : ■: 

.■:KAC .V;..;: : ■ 


Date . Acquired 

26 Jan 2012 18 ;:40 .:: 


Submitted by : : : 

■PiPIRO : 


Vial Number. :: 

;il6 . : 


AcquisitionMeth: 

:SCRBEN.M . . 


Integrator ; 

.-.RTE c: 


Search Libraries 

: : .C:\Database\SLI.L . 

.Miniraum.Quality:.80 


; C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW T0X2.L 

: Minimum Quality:, :8 0 

; : :pK#.i ' -.RT : . : ■ 

Library/ID 

. CAS# . , M : I/: Qua! 


1 : 6,53 .: C: \Database\NIST05a.L ' 

lH-.Purine^2,6-dione, 3 , V-dibydro-l, 000058-.08-2 . 98..: 

: 1H~Purine-2,6-dione, 3,7 7 dihydro-l, 000058"08-2 ^ 97 :; 

lH-Purine-2,6-dione, 3,7--dihydro-l, 000058-08-2 : ; 96 



B15 016 . D . ; . i; i Tue Feb 14 13:01: 08 ;2012 i:;: Page.t: 2 ;; 


Corbett email PRR 013240 



















































Information /from :Data File.;. / - 

File Name."/; , V C; \rasdchem\l\System7\01_26_12\81S.016.. D 
Operator /- /y / . KAC /; : y :/■ . / 

Date Acquired . :. 26 Jan 2012 / 18 :40 /: : 


Submitted by :. 
Vial Number/ / 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P.PIRO 
SCREEN.M 


Minimum Quality; .80 
Minimum Quality; 80 


C:.\Databa3e\SLI . Ij V 
.C:\Database\NIST05a.L: 
C;\Database\PMW_TOX2.L 


CAS# 


Library/ID 


C:\Database\NIST05a.L t V 
Phenol, /4,4'-(l-methylethylidene)bi 000080-05-7 
Phenol, ;4,4 '.-.(l-methylethylidene)bi 000080-05.-7 
Phenol, 4,4 (l-methylethylidene) bi 000080-05-7 


Average of 7.582 to 7.748 min.: 815016.DVdala.ms {-) 


Abundance 


#77364: Phenol, 4,4‘-(1-melhyl8thylidene)bis; 


Abundance 


.Tue Feb 14 13 : 01: 08 20,12 


.815016 , D 


Corbett email PRR 013241 














































Jvrea Percent / Ijibrary Search Report 


Information from 

Data File; / ■; . ■ ;; r 


File .Name.;; : i : 

;C: \msdchem\l\System7\01_:26_ 

_12\815016.D ; ^ 

Operator.; ': 

■;KAC- :t 


bate Acquired : ; 

2 6 Jan 2012 v 18 :40.;:: r. ; 


Submitted by : ;;: 

^p.'piRO 


'Vial Number . : 

■■■ 16 


AcquisitionMeth: 

■ SCREEN.M ^ 


Integrator. : : 

;rte .V; 


Search Libraries 

: C:\Database\SLI.L 

- Minimum Quality: . 80 


C:\Database\NlST05a,L i 
. q:.\Datab.ase\PMW_TOX2.L 

r Minimum Quality:. 80 

;: ;pKtt 

Library/ID. 

CAS# : i.Qual 


3 8.48 C:\Database\NIST05a.L : - 

. Morphinan-6-ol, 7 ,S-didehydro-^,5-e 000076-57-3,■ 99 : 

Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-e000076-57-3.;99.: 
Morphinan-8-ol , 6,7-didehydrO”4,5-e 000509-55-7 97 



815016.D 


. :Tue . Feb 14 13 ; 01; 09 2012 . -Page ^: 4 


Corbett email PRR 013242 






















































Area Percent:/ Library .Search Report 


Information from 

■ Data. File.; . 

File Name :1. n 

C: \msdchem\l\System7\01 26_12\81.5016.. D , 

Operator 't. :1;: : ': 

KAC. 


:26 : Jan ^2012 llS ;40 ^ V 

: Submitted . by ;n 

11.1.: t 

;vial Number ; c 

.116 ■ - r ; ..1-'M. ^ .:■ .1' . -. :-^C.l ltv-.- 

: Acqui.sitionMeth;. 

SCREEN. M I.; 

: Integrator . - .: 

■■RTE ......o-. ■-■o./ ; c./-1,/. . . 


Search -Libraries ; C: \Database.\SLI .L . : .Minimum Quality; 80 

. . C; \Database\NIST05a.L - : Minimum Qua.lity ; :8 0 

C:\Database\PMW_T0X2.L: 


PK# : ; RT .. ; . , Library/ID p . / ; CAS# r ; ■ /Qual 


4 


8.67 ■C: \Database\NIST05a.L 

; . Morphinan^S , 6-diol, 7,8-didehydro-4. .000057-27-2 : :99 . - 

Morphinan-3,6-diol,7,8-didehydro-4.000057-27-2h99. 
.Morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro~4 ;000057-.27-.2;. .97 . 



Abundance #116394: Morphinan-3,6-diol, 7,8-dWehydro-4,5-epoxy-17-melhyl- (5.alpha.,6.alpha.)- 

■ ■■ ■■; I ■ ■ : :2^5 


. 80 
i-: .60 

..■.r; ■/ 40 

v/;; .1:20 

■v' 0 

m/z--> ■ ; 



815 0.16 ;D: . i/Tue ■Feb .d4 13: 01; 10 ,2012 ll 1; : ;; r;:. ./Page.5 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from.Data-Pile; 

File Name C:\msdchem\l\System7\01_26_12\8l5016 . D 

Operator v^ KAC ■ ■ 

Date Acquired : 26 Jan :2Q12 18 :4 0,1: 


Submitted by : 7 P-PIRO . 

Vial Number. . : v ;. t 16 
AcquisitionMeth; SCREEN,M 
Integrator n :' . RTE 


^ search Libraries: , C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NIST05a,L^^;^ 

: - C; \Database\PMW_TOX2.. L 

1 PK#.'RT:: ; ; Library/ID :n .CAS#. ; .v : tQual 


8.89 


C: \Database\NIST05a,L . : t 

Morphine-3-acetate . 005140-28-^.3 . 97 . 

Mo rphinan-6 -o1,' 7;8 -didehydro- 4 ,5 -e 0 0 6 7 0 3 -2 7-1 : 97 

Morphin, .3-acetyl; : V . 1000153-00-1 96 


Abundance 

80 

60 
40 
20 


43 


Average of 8.852 to 8.924 min.: 8166l6.OWata.ms (-) 


341 


282 


162 


81 ; 

I . 59. 


124 , 


31 : 


94 


,109 

, 1 , 1 . 


146 


229 


204 


181 




266 


. 327 


298 


m/z-> .. . .40 " 80 " 80 IjOO "lio' d4ol..160^__i80 200 220 240 . J60 280 3.0.0....:,320 ; 340 


Abundance 

/so 
/■■..60 
■ ■ '..40 

/ /:/■/./'20 

r ■■:/'/o 

m/z-> 


#140700: Morphine-3-acelate 

. .162. 


81 


59 


124 


94 


146, 


285 


215 


174 


200 

III 


T-T-i-T-i^-'r^^r-rp i Ti I • ) I i i j I I M }MS ri p r i'\ / • • 1 'i r i j j . ■ . 1 |- 1 I ^ 1 3 1 1 

40 60 -so 100 120 140 16.0 .....J80 :200^^^ 260 , 280 300 320^^..^^^ 


228 


268 


242 256 


327 


I 310 


815016 .D 


Tuc Feb ;14 13 : .01; 10 2012 
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Area Percent / Library.Search Report 


Information from 

Data :File■ r. ’ 


File :Name . : .■ : 

C:\msdchem\l\System7\0l-26 

12\815016.D 

Operator . . ; 

iKAC,, .I : ■ 


Date Acquired . : 

26.;Jan 2 012 .18:40 . r 


Submitted by. ■.: 

. P. PIRO .V 7: 


Vial. Number f .' i.: 

rae .i : : 7.77t::t ,7-..' : . ,77-77 ,07 


AcquisitionMeth: 

SCREEN.M:7i,7: ..7i7 V:,!,, 7 


Integrator,.: \;: 

:,RTE ■..;i.7,7- : -:.7:,^7r-i ;,7.-77-,:'- 


Search Libraries 

; , ,C: \Database\SLI. L 

. 7 Minimum. Quality:, 80 


.C:\Database\NlST05a.L ; 

7 , Quality: ,80 


C: \patabase\PMW__TOX2. L 


; : :PK# ■ ;/:RT.i\ 

Library/ID 

CAS# .7 Qual 

ii.:? M: :8.98 -i .C 

; \Databas,e\NIST05a.L 7 7' 



6-Monoaeetylmorphine : 

.002784-73-8 7,99 : 


6-Monoaeetylmorphine 

. . t 002784-73-.8 ,.99 


6-Monoaeetylmorphine 

.7 002784-73-.8 7 99 


Abundance 

. 80 
60 
40 

. 20 

0 


Average of 8.924 to 9,173 min.: 816016,DWata.ms {•) 


.327 


268 

. i 


31 


43 . r:':; 


146 


215 


.81, 94 : ’'1® 128 


,162 


174 204 

I iiiM. ..JM.ii 


226238 252 

jJiL 


284 


296 312 


'pr-r^' ' i "j ' I ") '~ i j" i ' i ' i 1 "t 'i - j ‘vry i' i‘> 7' | ’ i r t i f , . , j . . , i j . 

' - 80 300 120 140 160 180 200 220 240 260 280 ,30,0. 320 


#140705: 6-Monoacety!mofphine 


327 


268 


Abundance 

. 80 

. , 60 
3 ' ■ ■ ,^40 

■ ■ i , 

■ .0 Vf'VU'Tri"^ fi'ip p'V,, i ; I', . i | , TTT-p 

;m/ 2 -> : 40 : 60 : 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


215 


70 61.794 r ' 324 -1® ^6^174 226 ’ jJl 

l -. r ,1. J09|, -Ia35, ! j, 7k,.,3,J85 240252 faj 


.59 


284 

I, 298 312 


815016.b 


Tue Feb 14. 13:01;11;2012 


Page 7 


Corbett email PRR 013245 




































Area Percent : /;Library .Search Report 


Information :from Data -File: ' 

Pile Name . ;C: \msdchem\l\System7\01__26_12\815016.D 

Operator -V ' i 1 vV :: IKAC 1 - .I v 1 

Date Acquired ; 1; ■ 26 . Jan 2 012 .11.8 :40 .1 


Submitted by ../: ■ p. PIRO 
:Vial Number ■ : ■ : :16 ■ ■ 

AcquisitionMeth: SCREEN,M 
Integrator ■ .'I. -l ^RTE 


Search Libraries ; : C: .\Database\SLI. L 1 

.C;\Database\NIST05a.L.^ 
. : C:.\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 8.0 
Minimum Quality: 80 


PK# . RT 



Library/ID 


CAS# 


Qual 


9.3 6, C:\Databa 5 e\SLI. L 
: HEROIN r : .1 . ; 


000561-27-3.: 99 


Average of 9,321 to 9.488 min.: 815016.D\data.ms (-) 


268 


327 


204 


81 


94 


.115 


146 


28 


162 


,181 




Jill I 


310 


284 




369 


352 




in/z-> : . ^ 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 ;280_ 300 320 , 340.360 


Abundance 


80 


#1: HEROIN 


.60 


40 


20 


4.3 


268 


327 


215 


.81 


59 




:94 1 Apt : 1^6 162 
28 


;m/z-> 




181 


197 




253 


.310 


284 


369 


i' l i I 'i * t i I t' " < > } 1 ^‘ i' i 'i-r-j-T"i"i '! 


II ■341 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


815016 :.D 


Tue Feb 14 113 I 01:12 2012. 
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***N0 '.INTEGRATED PEAKS*** 
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. Area .Percent /.-Library.-Search .Report 


Information.from 

Data: 'File:. ;■ 


File.Name : 1 ■; 

-C; \mscJchem\l\System7\01 26 

12\815019.D 

Operator ... . ; 

■KAC l-.t : 


Date Acquired 

;26 Jan 2012 2.0 ; 38 . V. 


Sample Name ■ . 

HEROIN STD .1 


Submitted by ■: : 



Vial Number : ' : 

-^19- i .'■ : 


AcquisitionMeth: 

SCREEN.M : . r ^ - 


Integrator. . >: V; ; 

-RTE,.,'-..: . 


Search Libraries 

.. :c : \Database\SLI. L 1 . 

^'Quality: 80 


C:\Database.\NIST05a.L 80.; 

^ C: \Database\PMW_T0X2.L 


PK# ■ : : RT . / .rCASjf . ■ M Qual 

■ HEROIN .: : ; - 000561-27.-3.. :99 



-. Abundance ' ^ ^ ^P^qJi^- 

. ■ ■ 

: ■ . ' 80 ' .■ .-■■/i' 



815019,.D :.;; ,: :Tue ;Teb 14 .13 : 01:28;2012 .111. 1 . -r r Pa.ge 2 
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